t LAVEAUX 


Budowniczy 1 Geometra cywilny, 


przeżywszy lat 47, po ciężkiej i długiej chorobie; opatrzony Swietemi 


Sakramentami, zasnął w Panu d. 26 Października 1896 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się we Środę dnia 28 Października b. r. o godz. 3 
po południu z domu pod L. 4 przy ulicy Nad Rudawa, wprost na Cmentarz, na 


który bracia Zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pekalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


|| Ms. 


